R 1 
R 2 
R 3 
R 4 
R 5 
R 6 
R 7 
R 8 
R 9 
R 10 
R II 
R 12 
R 13 


C 1 
C 2 
C 3 
C 4 
C 5 
C 6 
C 7 
C 8 
C 9 
C 10 
C II 
C 12 
C 13 

c u 

C 15 

§15 

C 18 
C 19 
C 20 
C 21 
C 22 


L 1 
L 2 
L 3 
L 4 
L 5 
L 6 
L 7 
L 8 
L 9 
L 10 
L II 
L 12 
L 13 
L 14 
L 15 
L 16 
L 17 
L 18 
L 19 
L 20 


BESBTEHZE 

nitro CAV 6SA7 
PoJarlnozlone arlglia 6SA7 
Serle griglia 6SA7 
Filtro CAV 6SK7 
Scherml 6SA7-6SK7 
Fono 

Potenaometro di vol. con interr. 

Fuga grig.ia 6SQ7 

Car i co 6SQ7 

Fuga griglla 6V6 

Griglla 6V6 

Catodo 6V6 

Filtro 

CONDEHSATORI 


0.5 Mohm Va W . 
20.000 ohm Va W . 
50 ohm Vs W . 
2.5 Mohm V* W . 
8.000 ohm 2 W . 
50X00 ohm Vi W . 
0,5 Mohm 
10 Mohm Va W . 
0.25 Mohm Va W 
0,5 Mohm Vi W . 
1.000 ohm Vi W . 

200 ohm 1 W . 
1.000 ohm 2 W . 


Aereo • carla 
Accopp. aereo - mica 
Allineam. preeel. OM com pens. 
Accord, pees. OM - mica 
Accord, pres, tulle le gamme • mica 
Accor do oaciU. OM - mica 
Para]. oecilL 49 tn. • mica 
Paral. oedll. OM • mica 
Acc. griglla 6SA7 - mica 
Sint, prlmario l a MF - mka 
Sint, secorvdario l a MF - mica 
Hltro CAV 6SK7 • carta 
Filtro schermi 6SA7-6SK7 - carta 
Sint, prlmario 2° MF . mica 
Sint, second. 2° MF - mica 
Accopp. rhrel - mica 
Accopp. gTlglla 6S07 - carta 
Filtro anodo 6SQ7 - mica 
Accopp. griglla 6V6 • carta 
Filtro anodo 6V6 • carta 


1.000 pF . 

63 pF 

IO+150pF . . 

280 pF ± 6% . 
80 pF±3% . 
285 pF ± 1 % . 
100 P F ± 3% . 
185 pF± 1% . 
100 pF±6% . 
150 pF ± 3% . 
150 pF±3% . 
50.000 pF . . 

0.1 uF . . 

150 pF ± 3% . 
250 pF ± 3% 
180 pF x 6% . 
5.000 pF . 

180 pF±K . 
10.000 pF .. . 
12.500 pF 


□ettrolltlco dl filtro 


25 + 25 uF - 360 V.p. 


DfDUTTORl (Arrolgfanentl) 

Boblna aereo (preset.) . , . 

Bobina prseelslt. OM . 

Bobina com pens. preseletL OM . 
Boblna preeelett. 49 m. . . . 

Bobina preeelett. 31 m. . 

Boblna preeeleti. 25 m. . 

Boblna preeelett. 19 m. . 

Boblna oscillator# 49 a. 

Boblna oscillator# 31 m. 

Boblna oecillatcre 25 m. 

Bcblr.a cedi latere 19 m. 


Boblna oeclllatore OM . 


Trasformatore l a MF 


Trasformatore 2° MF . . . . 

Bobina per trasiormatore usdta 
Boblna mobile ...... 

Boblna per trasformatore aliment adano 









